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DEL TEMPIO DI SCISI. 


Cap. XXVI. 


L TEMPIO, che fegue e fopra la piazza di Scifi Citta dell’ Vmbria , & e di ordi- 
ne Corinthio . Sono in quefto tempio degni di aucrtenza i piedeftili pofti lotto 
le colonne del Portico ; percioche , come ho detto di fopra, in tutti gli altri tempi) 
antichi li ueggono le colonne de i portici,che arriuano fino in terra ; ne io ne ho ve- 
dutoalcun’altro che habbiai piedeftili. Infra unpiedeftilo,el’altroui fono i gra- 
r di,che afcendono dalla piazza al portico. I piedeftili fono alti, quanto e largo l’m- 

tercolunniodimezo, ilquale e due oncie piu largo de gli altri . La maniera di quefto tempio e quel- 
l -i che Vitruuio dimanda Siftilos , cioe di due diametri . L’Architraue , llFregio , &la Cornice m- 
heme fono per la quinta parte dell’altezza delle colonne, & qualche cofa di piu . La Cornice , che fa 
frontefpicio in luogo de modiglioniha alcune foglie,& nelrimancnte e in tutto fimile a quellache ca 
mi na diritta fopra le colonne . La Celia del tempio e lunga la quarta parte piu della laighez.za% 

Tn'nr> ho fatto trc tauole. 





NELL A PrimaelaPianta. 

Nella Secondal’Alzato della facciata dauanti . 

NellaTerzafono gliornamenti. 

A , E il Capitello , 1* Architraue , il Fregio , & la Cornice . 

B , Il piedeftilo, & la bafa delle colonne. 

C , La cornice che fa il frontefpicio. 

D, 1 lpiedediuifo in dodeci oncie. 
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